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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER EXTENSION NOTICE 


[ No .78/2010] 
No. C1/11692/ 2010/ MCT. 

6th June 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for 
performing the following equipments required for the MLT 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . - 

Tender No . 78/ 2010 . 
Cost of tender (plus ST): 

Original - 416. 
Duplicate — 208. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 

State. Pin -695 011. Money Order should reach this office 
- on or before 15 -7 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം. എൽ. റ്റി. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് സീൽവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കിൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form — 22 -7 -2011 
2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
23- 7-2011 , 2 .30 p. m . 

Date and time for opening the sealed tender 
23 - 7 -2011 , 3 p . m . 


ടെണ്ടർ നമ്പർ - 78 / 2010. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 
അസ്സൽ - 416. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 7 - 2011, 2 .30 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 7 -2011, 2. 30 മണി. 


4 Ph Meter 

4 digit display for ph & milli volt range 
0 -14, 0 +- 1999MV, accuracy + -0 .02 , 
resolution 0 .01ph / lmv 0 . 1°C temperature 
compensation 0°C - 100°C ( auto/ manual) 
Check position , recorder out put , polariza 
tion current facility . 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 23 - 7- 2011, 
3 മണി. 


5 


Servo Stabilizer 


Automatic over load cut out safe guards 
input 160 - 260 volts out put 230 volt+ - 1 % 
capacity 2 KV with cut off accessories 
required . 


SCHEDULE 


-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദപ്രതങ്ങ ളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ ്യ ക്ത മ ല്ല ) ത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി 
യോഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 7 - 2011 - നുമുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയേർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 


1. The period for which the rates to be in firm 

- one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


Sl. 


Name of the equipment with 

specification 


Quantity 
required 


No . 


I Rotary Microtome 

Section thickness setting 1- 60um Section 
thickness indication by display window 
coarse advance manually via coarse 
advance wheel specimen orientation 
8° ( X , Y, Z ) provision for placing both 
knife and disposable blades Accessories : 
Microtome knife and disposible blades . 


Tissue Flotation Bath 
Round about 30 -35 cms., internal diameter 
20 -30 cm . Inside painted black , digital 
display of temperature. Temperature ranges 
from 40- 80° C with thermostat control. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 50 . Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Autoclave Vertical 


External dimension (WxDxH ) 440x550 
x1050 mm chamber dimension ( dia x depth ) 
300x670 mm chamber material stainless 
steel. Power supply 220v power consump 
tion 2 KW sterilization temp 105 - 121 degree 
C timer setting 1 - 180 minutes, Exhaust 
tank 3L polethelene tank safety device , 
pressure safety valve anti dry scorch 
thermometer, door switch . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenders where ever necessary. 


TENDER NOTICES 


( 1) 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to be tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram. 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 

[ No. 01 / 2011-12/ CNA] 
No. C1/350 /2011 / CNA . 

9th June 2011 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Generator for Government College of Nursing, Alappuzha . 

Approximate Cost is 1,83 ,804. 
EMD1%. 

The tender should be superscribed " Tender 
No. 01 / 11- 12 /CNA for the Supply of Generator " and 
addressed to the Principal, Govt. College of Nursing , 
Alappuzha . The last date fixed for the receipt of tender is 
at 3 p . m . on 19 - 7 - 2011 and opening is at 4 p . m . on 
19 - 7 - 2011 . Sale of tenders will be closed on 18 -7 -2011 at 
4 p . m . The cost of tender is 400 and duplicate copy is 
200 . The tender form is not transferable . Money Order will 
be accepted towards cost of tender form till 11-7 -2011. 50 
should be sent additionally if needed by post. More 
details can be had from the office of the undersigned on 
all working days. 


No. C5/8371/2011/ MCK . 

3rd June 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Ultrasound Scan Equipment A & B for 
Ophthalmology Department to Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 1,248 prescribed cost in cash or by money order till 
25 -7 - 2011, 12 Noon . No. other modes of remittances will 
be entertained . Those who require tender forms by post, 
a sum of 40 will be added towards postage charges . 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No. C5 /8371/ 2011 /MCK for the 
purchase of Ultrasound Scan Equipment ( A & B ) 
addressed to “ The Principal, Medical College , Kottayam 
8 ” should reach this office on or before 25 - 7 - 2011, 1 p . m . 
Tenderes received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened on 25 - 7 -2011 at 2. 30 p . m . 
in the presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during work hours . The under signed reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അൾട്രാ സൗണ്ട് 
സ്കാൻ എക്വിപ്മെന്റ് ( എ & ബി ) ( ഒഫ്താൽമോളജി) 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,248 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
25 - 7 - 2011, 12 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം 
മണി ഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി. 
നൽകുന്നതല്ല. 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി5 / 3371/ 11 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാൻ എക്വിപ്മെന്റ് ( എ & ബി ) ” എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കോട്ടയം - 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 25 - 7 - 2011, 1 മണിക്ക് 
മുമ്പ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 25 - 7-2011 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30- നു തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ജനറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,83, 804. 
നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസുകൾ “01 / 11 - 12 / നേ . കോ . ആ . എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 19 - 7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് 
മുൻപായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 19 - 7 - 2011, 
4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 400. പകർപ്പിന് - 2 0 0 ആണ്. വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 18 - 7 - 2 011. തപാലിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 11 -7 - 2011. തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 കൂടി 
ചേർത്ത് മണി ഓർ ഡർ അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


| No , C3/5625 /2011/ MCK . 

4th June 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following Equipments to Medical College, 
Kottayam for the year 2011 -2012 . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of ...... prescribed cost in cash or by money order. No 
other modes of remittances will be entertained . Those 
who require tender forms by post , a sum of 40 will be 
added towards postage charges . Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 


Govt . College of Nursing, 
Alappuzha . 


(Sd.) 
Principal. 


Cost of tender forms - 1 ,873 for Sl. Nos . 1 , 23 , 
1,561 for Sl. Nos. 2 , 5 , 20 , 21, 25, 27 , 28 ; 2 ,393 for Sl. Nos. 
3 , 14, 1 ,769 for Sl . No . 4, 624 for Sl. Nos. 6 , 15, 17 , 
52 0 for Sl. Nos. 7 , 31 , 1 , 040 for Sl. Nos . 8 , 18 , 
- 1 , 457 for Sl. Nos. 9 , 12 , 4,682 for Sl. Nos. 10 , 2 ,289 
for Sl. Nos. 11 , 728 for Sl. No . 13, 1, 353 for Sl . No. 16 , 
| 2, 809 for Sl. No. 19 , 2 ,185 for Sl. No . 22 , 832 for Sl . 
No, 24, 936 for Sl. No. 26, 1 ,248 for Sl. Nos. 29 , 30 , 
312 for Sl. Nos. 32 , 33 , 37 and 416 for SI. Nos. 34, 35 , 36, 
38. 


- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
- നമ്പർ സി3 / 5625 / 11 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്- 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 

- “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 
തീയതിയിലും സമയത്തിലും തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 
ദർ ഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


LIST OF ITEMS 


- SI. 
| No. 


Name of Equipment 


Qty. 


- Last date and time for purchasing tender - 1- 8 - 2011, 
12.30 p . m . 

| Last date and time for submitting tender - 1- 8 - 2011, 
1 p . m . 

Date and time of opening of tender forms 
1- 8 - 2011 , 2 .30 p . m , for SI. Nos. 1 to 10 ; 2- 8- 2011, 2, 30 p . m . 
for Sl. Nos . 11 to 19 ; 3 - 8 - 2011 , 2 .30 p . m . for Sl . Nos. 20 
to 29 ; 4- 8 - 2011 , 2 .30 p . m . for Sl. Nos. 30 to 38. 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No . C3/ 5625/ 2011 /MCK for the 
purchase of Various Equipments ” addressed to “ The 
Principal, Medical College, Kottayam- 8 ” should reach this 
office on or before the due dates mentioned above . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened at the stipulated times in 
the presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this Office 
during work hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 


- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 23- നും 
1,873 ; കമനമ്പർ 2, 5, 20, 21, 25, 27 , 28 ഇവയ്ക്ക് 
1, 561; ക്രമനമ്പർ 3 - നും 14 - നും 2,393; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
1,769; കമനമ്പർ 6, 15, 17 ഇവയ്ക്ക് 624; ക്രമനമ്പർ 
7 - നും 31 - നും 520 ; കമനമ്പർ 8 - നും 18 - നും 1,040 ; 
ക്രമനമ്പർ 9 - നും 12 - നും 1, 457; ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 4, 682; 
ക്രമനമ്പർ 11- ന് 2,289; ക്രമനമ്പർ 13- ന് 728; ക്രമനമ്പർ 
16 - ന് 1,353; ക്രമനമ്പർ 19 - ന് 2, 809; ക്രമനമ്പർ 22 - ന് 
2 , 185 ; കമ നമ്പർ 24 - ന് 832 ; കമ നമ്പർ 26 - ന് 
- 936 ; ക്രമനമ്പർ 29 - നും 30 - നും 1,248 ; ക്രമനമ്പർ 32, 33, 
37 ഇവയ്ക്ക് 312; ക്രമനമ്പർ 34, 35, 36, 38 ഇവയ്ക്ക് 416. 

ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 1- 8 - 2011, 12 .30 മണി. 


(2) 
EEG Machine 
EMG Machine 
Anaesthesia workstation 
Thoroscope 
Defibrilator 
Infusion pump 
Resuciation trolley/ Ambu bag 
Autoclave 
Surgical Diathermy 
Video Laproscope 
Combo Laser unit with 2 components 
Fractional Photo Thermolysis 
Spectoro Photometer 
Gynec Operation table 
Labour cot 
NIBP multipurpose monitor 

Minor instruments & trolleys 
| CO , Incubator 
Inverted Microscope 
Portable X - ray unit 50MA 
G . T. Endoscopy 
Haemodialysis Machine 
Ultrasound Machine 
Non Invasive Ventillator 
Gastro - Colonoscope 
U . V . Visible Spectrophotometer 
Vascular Instruments 
3 chip camera 
0 . T. table for urology 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 8 - 2011, 1 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 
മുതൽ 10 വരെ 1- 8 - 2011, 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 19 
വരെ 2 - 8 - 2011, 2.30 മണി, കമനമ്പർ 20 മുതൽ 29 വരെ 
3 - 8 - 2011, 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 30 മുതൽ 30 വരെ 4- 8 - 2011 , 
2.30 മണി. 


- ദ ർ ഘാസ് പ്രതങ്ങ ൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അ ധികം മണി ഓർഡറാ യി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
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( 3 ) 


- (1) 

30 


(2) 
0 . T. Lamp 
Single chip camera 
Blood Warmer 
Nebulizer 
Centrifuge 
Drum for Sterilization (Large) 
Drum for Sterilization (Medium ) 
Drum for Sterilization (Large) 
Baby cradles 


മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
25 - 7 - 2011, 1 മണിക്ക് മുമ്പേ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അയക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അ പൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
25 - 7 - 2011, 2 .30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാത 
ദ ർ ഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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Government Medical College , 
Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 
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TENDER NOTICES 


No . C3/ 7856/2011/ MCK . 

4th June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Mobile Jammer- 50 meter radius to Medical 
College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this Office on 
payment of 416 prescribed cost in cash or by money 
order till 25 - 7 - 2011, 11. 30 a . m . No other modes of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post, a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of tender sales. 
Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No. C3/7856 /2011/MCK for the 
purchase of Mobile Jammer ” addressed to “ The Principal, 
Medical College , Kottayam - 8” . should reach this office on 
or before 25 - 7 -2011 , 1 p . m . the due date mentioned 
above. Tenders received late will not entertained . The 
duly received tenders will be opened on 25 -7 - 2011 at 
2 . 30 p .m . in the presence of the tenderers or their 
authorised representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this Office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മൊബൈൽ 
ജാമർ - 50 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
25 - 7 - 2011, രാവിലെ 11. 30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദ ർ ഘാസ് പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 
അധികം മണി ഓർ ഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 
10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ 
വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 / 7856/ 11 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്- 
മൊബൈൽ ജാമർ ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 


| [ No. 2/2011] 
No , C/ 1361 /2011/DCK. 

6th June 2011. 
Sealed tenders are invited for the installation of 
Cooking Gas Line , Burner and accessories (including 
cylinder deposit ) in Men s Hostel in Government Dental 
College , Kottayam . 

PAC - 80, 000 . 
EMD1 %. 
Cost of tender form - 450 . 

Last date and time of tender sales — 14 - 7 -2011 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 15 -7 -2011 , 
- 3 p. m . 

The tender should be superscribed “ Tender 
No. 2 / 2011 , Cooking Gas Line , Burner and accessories in 
Men s Hostel due on 15 - 7 - 2011 and addressed to the 
Principal, Government Dental College, Kottayam. Belated 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
on 16 -7 -2011 at 11 a. m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorised representative who are 
present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e., 
10 a . m . to 3 p .m . Cheques, drafts , stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender form . Duplicate 
tender forms can be obtained on additional payment. The 
tender form is not transferable and cost is not refundable. 
The undersigned reserves the right to cancel the tender at 
any time partially or completely without specifying any 
reason . 


Tender form will also be supplied to the firms by 
Registered Post against Money Order inclusive of postal 
charges 50 . Money Orders will be accepted only upto 
30- 6- 2011. 


30 - 6 - 2011 . 


കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് Last date and time of receipt of tender - 5 - 8 - 2011, 
പാചക വാതക ലൈനും ബർണറുകളും വാങ്ങി 3 p . m . 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ( സിലിണ്ടർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Date and time of opening of tender 6 -8 -2011, 11 a. m . 

for Sl. Nos. 1 to 6 and 8-8 - 2011, 11 a. m . for Sl. Nos . 7 to 13. 
അടങ്കൽ തുക - 80 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

Intending tenderers may obtain tender from the 

undersigned on cash payment during office hours i.e ., 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 450. 

10 a. m . to 3 p .m . on or before 4 - 8 -2011. Cheques, Drafts , 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
സമയവും 14 -7 - 2011, 3 മണി. 

tender form . Duplicate tender forms can be obtained on 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

an additional payment per copy . The tender form is not 
സമയവും 15 - 7 - 2011, 3 മണി. 

transferable and cost is not refundable . The undersigned 

reserves the right to cancel the tender at any time partially 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 7 -2011, 
11 മണി. 

or completely without specifying any reason . 
മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money 

Orders inclusive of postal charges 50 . Money Orders will 
- ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡ ന്റൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്തു നേരിട്ടു 

be accepted only up to 20 -7 - 2011. 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ 

- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 

- പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ത പാൽ ചാർജ്ജും ( പിൻ സിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ 

- ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, 

ആഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്ത് 4 - 8 - 2011, 
ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ 

3 മണി വരെ നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോം 
ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 

തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ 
കാണിക്കാതെ റദു ചെയ്യുന്നതിന് പിൻസിപ്പാളിന് 

ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 ത പാൽ ചാർജ്ജും 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

പിൻ സിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന 

വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില 
- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 

നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ഓരോ ടെണ്ടറും 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
(പ്രത്യേകം മേലെഴുത്തോടുകൂടിയ കവറുകളിൽ തീയതി 20 -7 - 2011 ആണ്. ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, 
നൽകേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ 

ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 

ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
No. C / 1319/2011/DCK. 

6th June 2011. 

- കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാര 

മുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 5 - 8 - 2011 - ന് 3 മണിക്കു ശേഷം 
Sealed tenders are invited for the supply of the 

ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
following equipments to Government Dental College , 
Kottayam . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 675, 
The tender should be superscribed “ Tender No . 

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 450 . 
............... due on 5 - 8 - 201 and addressed to the Principal, 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 
Government Dental College , Kottayam . Late tenders will 

1 മുതൽ 6 വരെ 6 - 8 - 2011, 11 മണി, കമനമ്പർ 7 മുതൽ 
not be accepted . The tenders will be opened at Dental 

13 വരെ 8 - 8 - 2011, 11 മണി. 
College , Kottayam on 6th and 8th August 2011 at 11 a. m . 
in the presence of such of the tenderers or their 

- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
authorised representatives who may be present at that time. 

നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
- Cost of tender form - 675 for Sl. No. 12 and ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ഓരോ ടെണ്ടറും 
450 for others. 

(പത്യേകം മേലെഴു ത്തോടുകൂടിയ കവറുകളിൽ 
Last date of receipt of Money Order - 20- 7-2011. 

നൽകേണ്ടതാണ്. 
Last date and time of tender _ sales - 4 - 8 - 2011 , - ടെണ്ടറുകൾ 2011 ആഗസ്റ്റ് മാസം 6, 8 തീയതികളിൽ 
3 p . m . 

( ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം) തുറക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


(2 ) 


Name of the Item 


8 


Sl. 
No. 
(1) 


File No. and 
Tender No . 

(2) 


C / 1327 /11/DCK 
10 /11 


(3 ) 


(4) 


1 


C /1320 /11/ DCK 
3 /11 


C / 1328 /11/DCK 
11/ 11 


2 


2 


C /1321/11/DCK 
4 / 11 


(3 ) (4 ) 
Restorative Equipments 
(1) Lirgual Model 1 

Trimmer 
(2) Thermoplastic GP 1 

System 
(3) Amalgamator 2 
Endodontic Equipments 
(1) Surgical loupe 

(3x -imported ) 
(2 ) Apex locator 
(3 ) Rotary system 1 

(Endomate cualiry ) 
Electrical Equipments 
(1 ) Refrigerator 
(2 ) Pedestal fan 
(3) Water Cooler (601 

litres ) 
(4 ) Deep Freezer 1 

( small) 
Digital Imaging 
Equipments 
(1) RVG 
(2) Digital Camera 
Oral & Maxillofacial 
Surgery Instruments 


10 


C / 1329 /11/DCK 
12 / 11 


3 


C /1322/11/DCK 
5 / 11 


C /1330 /11/DCK 
13/ 11 


12 


C /1331/ 11/DCK 
14 / 11 


4 


C / 1323/11/DCK 
6 /11 


Micro Motor 
( 1) Heavy Duty Micro 

motor with hand 
piece 
Hand Trimming 8 
Motor (lab 
Micromotors ) 

with handpieces 
Prosho Equipments-No. 1 
(1 ) Hot air oven 1 

sterilizer 
(2 ) Pneunatic crown 1 

remover 
(3) High speed lathe 1 
(4) Dewaxing Unit 1 
Prosho Equipments -No . 2 
(1) Hydraulic Press 1 
(2 ) Mechanical Press 1 
(3) Curing pressure 1 

pot 
(4 ) Implant Micro 1 

Surveyor 
Physiodispenor with HP 
(1) Physiodispenor 

with Implant 

Handpiece 
Suction Apparatus & 
Compressor 
( 1) Suction apparatus 10 
(2) Oil free HP 4 

compressor 
Orthodontic Equipments 
(1) Ultrasonic cleaner 1 
(2) Welding Unit 
(3 ) Plasser Dispenser 
(4 ) Alginate Mixer 1 
(5) Dental Stone Vibrator 1 
(6) Tyohodont with 2 

metalic teeth and 

wax base 
(7 ) 4 Unit work station 1 
Conservative Dentistry 
Equipments 
(1) Light Cure Unit 7 

( Standard curing 

unit )-OTH7 
(2) Pulp tester 


13 


C/1319 /11/DCK 
15 /11 


2 


5 


C / 1324 / 11/DCK 
7 / 11 


Dental Mode Trimmer 
(1) Model trimmer 

with diamond disk 

(double disk ) 
( 2) Model trimmer 

with diamond disk 
( single disk ) 


1 


6 


C / 1325 / 11/DCK 
8 / 11 


Government Dental College, 
Kottayam . 


(Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


( 1) 


| No. C/ 681/ 2011/ CNK. 

8th June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Library Books to Govt. College of Nursing, 
Kottayam . 


7 


C /1326 /11/DCK 
9 /11 


Tender forms can be had from this office on 
payment of 450 prescribed cost in cash or by money 
order till 13 -7 -2011. No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No . C /681 / 2011 /CNK for the 
Purchase of Library Books ” addressed to “ The Principal, 
Govt. Nursing College , Kottayam - 8 ” should reach this 
office on or before 14 - 7 - 2011 at 4 p . m . Belated tenders 
will not be entertained . The duly received tenders will be 
opened at 2 p . m . on 15 - 7 - 2011 in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 


Further details including list of books can be 
obtained from this office during working hours. The 
undersigned reserves the right to reject any tender without 
assigning any reason . 

- കോട്ടയം ഗവ. നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ലൈബ്രറി 
പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ 450 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
13 - 7 - 2011 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിഓർഡർ ആയി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി / 681/ 2011/ സി . എൻ. കെ . ലൈബറി ബുക്ക് സ് എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 

കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 14 - 7 - 2011 , 4 മണിക്കു 
മുമ്പ്ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 15 - 7 - 2011 -ാം തീയതി 2 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 
- കോട്ടയം ഗവ . നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ലാബ് സാധന 
- സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 450 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 13 
- 7 - 2011 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി ഓർഡർ ആയി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
- സി / 685 /2011 / സി. എൻ. കെ . ലാബ് ഐറ്റംസ് എന്ന മേലെഴു 

ത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 14 - 7 - 2011, 1 മണിക്കു മുമ്പ് 
ല ഭി ക്ക ത്ത ക്ക വി ധ ം അ യ യ് ക്ക ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചി ത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർ ഘാസുകൾ 15 - 7 - 2 011 -ാം തീയതി 2 . 30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോമിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Govt. Nursing College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോമിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർഘാസ്/ ലേല പരസ്യം 


[ നമ്പർ സി6 - 56 /2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . 


( 2 ) 


നമ്പർ സി6 - 6711 / 09 / മെ . കോ . തൃ . 


| 2011 ജൂൺ 3. 


No. C/ 685/ 2011/ CNK. 


| 8th June 2011 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of the Lab Items to Govt. Nursing College of 
Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 450 prescribed cost in cash or by money 
order till 13 - 7 - 2011. No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post a 
sum of 40 will be added towards postage charges . 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded. 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. C /685 / 2011/CNK for the 
Purchase of Lab Items” addressed to “ The Principal, Govt. 
Nursing College , Kottayam -8 ” should reach this office on 
or before 14 - 7 -2011 at 4 p . m . Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
opened 15 - 7 - 2011 at 2 . 30 p . m . in the presence of the 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും 
കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതിനാൽ ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതിന് 
അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു മായ താഴെ പറയുന്ന വാഹനം 
ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിയിലും അവസ്ഥയിലും ദർഘാസ്/ ലേലം 
ചെയ്ത് വിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയത് 
- വാങ്ങുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും സീൽ വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 20 - 7 - 2011 
- ഉച്ചക്ക് ശേഷം 1 മണിവരെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളുടെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
ഉച്ചക്കുശേഷം 3- ന് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരെ 
മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാളോ അദ്ദേഹം അധികാ 
രപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ടി വാഹനം ലേലം നടത്തു 
ന്നതും ലേലത്തിനുശേഷം ലേലക്കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


വാഹ ന ത്തിന്റെ വിവ രം - കെ . ആർ. എച്ച്. 6720 
അംബാസിഡർ കാർ. 


8. മേൽപ്പറഞ്ഞ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി സംഖ്യയും 
നികുതിയും അടച്ച് വാഹനം നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 
രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം തുകയും ആയതിന് 
12 % പലിശയും ദിവസമൊന്നിന് 20 നിരക്കിൽ ഇരിപ്പുവാ 
ടകയും വസൂലാക്കി മറ്റൊരു 15 ദിവസം സമയംകൂടി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ ( മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ) അനുവദിക്കു 
ന്നതാണ്, മേൽപ്പറഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുശേഷം അവധി 
അനുവദിക്കുന്നതല്ല . അപ്രകാരം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 
തുക ഒടുക്കി വാഹനം നീക്കം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ദർഘാ 
സുകാരൻ ദർഘാസ്/ ലേല ദിവസം അടച്ചതുക സർക്കാരി 
ലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനും വാഹനം ദർഘാസുകാരന്റെ 
നഷ്ടോത്തര വാദിത്വത്തിൽ ദർഘാസ്/ ലേല വിൽപ്പന 
| നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും. 


ചെസിസ് നമ്പർ - III- 464350 
എഞ്ചിൻ നമ്പർ - ഡി - 353235 

വാഹനം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം- മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസ്, എം . ജി . കാവ് 

നിരതദ്രവ്യം - 300 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 312 

ലേലസ്ഥലം തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ 
ഓഫീസ്, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്. 
- ലേലതീയതിയും സമയവും - 20 -7 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ്/ ലേല ദിവസം പൊതു ഒഴിവു ദിവസമായി 
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത 
സമയത്ത് ദർഘാസ്/ ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 7 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 
കൂടി ചേർത്ത് മണിഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 11-7 - 2011, 4 മണി. വൈകി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 

നിബന്ധനകൾ 
1. താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർക്ക് വാഹനം പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ 

( മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ) അനുവാദത്തോടുകൂടി 

ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. 
2. ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് 
ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജാഫീസർ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നൽകിയ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്, 
അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൻ പാസ് പോർട്ട്, ഡ വിംഗ് 
ലൈസൻസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഫോട്ടോ 
കോപ്പി സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ( ഹാജരാക്കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട 
താണ്). 
3. ദർഘാസ്/ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിരതദ്രവ്യം ഈ 

ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
4. കൂടുതൽ തുകയുടെ ദർഘാസുകൾ അംഗീകാരത്തിനായി 

മേലധികാരത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതും, മറ്റു ദർഘാസു 
കാരുടെ നിരതദ്രവ്യം അപ്പോൾതന്നെ തിരികെ നൽകുന്ന 
തുമാണ്. 
5. ദർഘാസ് സംഖ്യ നിരതദ്രവ്യ സംഖ്യയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 
ദർഘാസ് സംഖ്യയുടെ 50 % ( നി ര ത ദ വ്യ സംഖ്യ 
ഉൾപ്പെടെ) അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
സംഖ്യ നിരതദ്രവ്യ സംഖ്യയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ 
അടച്ച തുക വിജയിയായ ദർഘാസുകാരന് തുറക്കുന്ന 
ദിവസംതന്നെ തിരിച്ചുനൽകുന്നതായിരിക്കും. 
6. ദർഘാസ്/ ലേല വിൽപ്പന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അംഗീകാര 

ത്തിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതിനും, നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം 
ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
7 . ദർഘാസ്/ ലേലം അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പുകിട്ടി 15 
ദിവസത്തിനകം ബാക്കി സംഖ്യയും നിയമപ്രകാരമുള്ള 
നികുതികളും അടച്ച് വാഹനം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


പുനർ ദർഘാസ്/ ലേലത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അങ്ങനെ നഷ്ടം വരുന്ന തുക വീഴ്ചക്കാരായ ദർഘാസു 
കാ രൻ/ ലേല ക്കാ രൻ അറിയിപ്പു ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 
സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഒടുക്കാത്ത 
പക്ഷം നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വീഴ്ചക്കാ 
രനായ ദർഘാസുകാരൻ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും നഷ്ടം 
ഈടാക്കുന്നതാണ്. പുനർ ദർഘാസ്/ ലേലത്തിൽ ലാഭം 
ലഭിച്ചാൽ ആയതിന് വീഴ്ചക്കാരനായ ദർഘാസുകാരന് 
അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ്/ ലേല ദിവസം വിജയിയായ ദർഘാസുകാരൻ 
നിബന്ധന 5 - ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 50 % തുക ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ 
ടിയാൻ അടച്ച നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്ക്കണ്ടുകെട്ടു 
ന്നതും വാഹനം ടിയാന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ 
പുനർ ദർഘാസ്/ ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ നഷ്ടം 
സംഭവിച്ചാൽ നിബന്ധന 8- ൽ വ്യക്ത മാക്കിയിട്ടുള്ള 

തരത്തിൽ നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ഗവ : മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

- ( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

- പ്രിൻസിപ്പാൾ. 


TENDER NOTICE 


- No. S1- 995/2011 . 

4th June 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the purchase of HBSAgCard (Hepatitis B Surface Antigen 
Kit -EIA Visual Assay Test) 15000 (Unit- 1) to Institute of 
Maternal & Child Health , Kozhikode . 


Tenders should be superscribed with tender number 
as indicated should be addressed to the Superintendent 
| IMCH , Medical College Calicut- 8, Kerala . Tender will be 
opened at 11 a . m . on 5 - 8 -2011 in the presence of such of 
the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below for 
a set of tender forms, which will not be refunded under 
any circumstances. Postage Stamp, Draft etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Tender forms 
will not be sent by VPP. 


Cost of tender form : 

Original - 400 + 12. 5 % Tax ( 450 including Tax ). 
Duplicate — 200 + 12.5 % Tax ( 225 inculding Tax ). 

If sent by post (postage charge ) - 50 
Closing date and time of sale of tender form 
3- 8 - 2011, 3 p . m . 


കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ഓഫീസിലെ പ്രവൃത്തി 
സമയത്ത്അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


ടെണ്ടർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്ക 
ന്ന തിനോ നിർത്തിവെയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Last date and time of receipt of tender forms 
4-8- 2011, 5 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 -7 -2012 . 


Institute of Maternal & 
Child Health, Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICES 

- (1) 
No. S5 - 8283 /2011/ MCC. 

6th June 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Auto Lensmeter - 1 No. for 
Ophthalmology Department, Medical College, Kozhikode . 
Estimated Cost is 1,45 ,000 . 


Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (rounded to next 1 ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

Agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 should 
be submitted along with tender. 

The EMD should be submitted as bank draft . 

Quote the price for one number inclusive of all taxes, 
which should be mentioned clearly . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . The 
undersigned has the right to postpone/cancel the tender 
process without prior notice and decision taken by the 
Superintendent will be final. 

കോഴിക്കോട് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ എച്ച്ബിഎസ്എജി കാർഡ് ( ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി 
സർഫേസ് ആന്റിജൻ കിറ്റ്-ഇഐഎ വിഷ്വൽ അസ്സ ടെസ്സ്) 
15000 (യൂണിറ്റ്-1) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറ 
ത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 450 നികുതിയടക്കം. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 225 നികുതിയടക്കം. 

പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജ് - 50 അധികം. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 3- 8 -2011, 3 മണി. 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 416 on or before 20 - 7 - 2011 , 3 . 30 p . m . or by 
Registered Post on or before 13 -7 -2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 456 . Tenders should be superscribed as 
Tender No. S5 - 8283 / 2011 / MCC and addressed to the 
Principal, Medical College, Kozhikode . Tenders should be 
submitted on or before 21 - 7 - 2011 , 11 a . m . Belated tenders 
will not be accepted. Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on 21 -7 -2011 at 11. 30 am in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives. Cost of 
Duplicate tender form is 208 . 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 8 - 2011, 5 മണി. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment . The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Stamp Paper 
will be supplied to the firms outside Kerala , on request , 
along with the remittance of 137 by Money Order taken 
in favour of Principal, Medical College, Kozhikode . 
Date upto which the rate are to be firm — 31-3 - 2012 . 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
5 - 8 - 2011, 11 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി - 31- 7 - 2012 . 


ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപണ്ട്, മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓ ഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ദർഘാസിന്റെ വില അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode during the working 
hours. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫ്താൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ ഓട്ടോമെൻസ് മീറ്റർ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക് - 1,45,000 . 

accessory 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 

Soft contract lens 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Lens Power measurement 
അസ്സൽ - 416. 

wavelength 

.. 2650 nm 
പകർപ്പ് - 208. 

UV transmittance 
തപാൽ വഴി - 456. 

measurement wavelength . 375 nm 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 

Power rating 

| 100 -240v 50/ 60Hz 
തീയതിയും സമയവും 20 -7- 2011, 3.30 മണി. 

Consumption 

60 VA 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 

Printer 

Thermal printer (paper width 
തീയതിയും സമയവും 13- 7 - 2011, 3. 30 മണി. 

58 mm. 
- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും Monitor 

Color LCD monitor 
സമയവും 21-7 - 2011, 11 മണി. 

( 5. 7 inches) 
- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും Dimension /weight 

218 ( W ) x280 (D ) X507 ( H ) 
21- 7 - 2011, 11. 30 മണി. 

( 476 : when the monitor is 

stored) Approx. x .6 . 8 
ദർഘാസുകൾ എസ്. 5/ 8283 / 2011/ എം . സി . സി . എന്ന മേലെ 

kg 
ഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേ ജ്, കോഴിക്കോട് - 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

Environmental condition 
അയ യ്ക്കു കയോ ചെയ്യേണ്ട താ കു ന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന of use 

Temperature :10° to 95 % HR 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 

( no dew condensation 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസു 

allowed) 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

SPECIAL CONDITIONS 
വില യായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി 1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 
ക്കുന്നതല്ല . 

should be attached . 
- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ 2. The firm should be arranged demonstration at his 
കയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ own cost if requested . 
ത്തോടു കൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

The tenders are not satisfying all the conditions are 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 

liable to be rejected without further notice . 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


No . S5 - 7541/ 2011 / MCC . 

6th June 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Pachymeter for 
Ophthalmology Department, Medical College, Kozhikode . 
Estimated Cost is 1,95 ,000 . 


Measurement Range . Sphere - 25 D to + 25 D (0 .01 / 

- 0.12/ 0 .25 step ) 
Cylinder 0 to + 10 D (0 .01/ 

0.12/ 0.25 step ) 
Axis 0 to 180 ° (1) 
Addition 0 to + 10 D (0 .01 / 

- 0 .12/ 0.25 step) 
Prism 0 to 10A ( 0 . 01 / 0 .12/ 

- 0 .25 step ) 
UV transmittance measurement 0 to 100 % 

Measurement step : 1 % 
Pupilary distquance measurement 45 to 85 mm 

Measurement step : 0 . 
55mm 
Measureable Lens . Unprocessed lens 

(diameter : 100 mm ) 
( single lens, 

multifocal lens) 
Frame lens Progressive lens 
Hard contract lens A special 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 416 on or before 20 - 7 - 2011, 3. 30 p . m . or by 
Registered Post on or before 13-7 -2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 456 . Tenders should be superscribed as 
Tender No . S5 /7541/ 2011/MCC and addressed to the 
Principal, Medical College, Kozhikode . Tenders should be 
submitted on or before 21-7 -2011, 11 a. m . Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1% of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on 21 - 7 - 2011 at 11 . 30 a .m . in the presence of 
the tenderers or their authorized representatives . Date 
upto which the rate are to be firm 31- 3 - 2012 . Cost of 
Duplicate tender form is 208 . 


SPECIFICATION 


Scan Mode 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request , along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College, 
Kozhikode . 


Map 1 

- : 
Map 2 

- : 
Map 3 

-- : 
Map 4 

: 
CCT Corrected IOP 


1 point single scan 
1 point multiple scan 
5 point single scan 
5 point multiple scan 


measurements 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode during the working 
hours. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫ്താൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ പച്ചിമീറ്റർ ഓട്ടോമെൻസ് മീറ്റർ 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക് - 1,95,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 416. 
തപാൽ വഴി - 456. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 13 - 7 - 2011 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20-7- 2011, 3.30 മണി. 


Variable corneal jelocity 
Automatic sensing Algorithm 
Measure Review Mode 
256 scan Average with Standard Deviation 
Measurment Accuracy Test ( + 1 U ) 
Specification 
125 -1000 Micron Range 
Clinical Accuracy + 5 Microns 
Electronic Accuracy + 1 Micron 
Probes 
20 MHz Straight contract (OR ) 
20 MHz 45° angles contract. 
Approximate Cost - 1,95, 000 + KVAT extra 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 
should be attached . 

2 . The firm should be arranged demonstration his own 
cost if requested . 

3 . The tenders are not satisfying all the conditions are 
liable to be rejected with out further notice. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 7 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21- 7 - 2011, 11.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ എസ്.5 - 7541/2011 / എം . സി . സി. എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക ത ( പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. 


| No. S4 -8143/2011/ MCC . 

6th June 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of NIV Ventilator - 2 Nos. for 
Medicine Department of Medical College , Kozhikode . 
Estimate Cost is 1,50 ,000. 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 416 on or before 19 - 7 - 2011 , 3. 30 p . m . or by 
Registered Post on or before 12 - 7 - 2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 456 . Tenders should be superscribed as 
Tender No. S4 -8143 / 2011 /MCC and addressed to the 
Principal, Medical College , Kozhikode-673 008. Tenders 
should be submitted on or before 20 - 7 - 2011 , 11 a . m . 
Belated tenders will not be accepted . Each tender should 


be submitted along with an agreement signed and 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on 20 - 7 - 2011 at 11. 30 a.m . 
in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives . Cost of Duplicate tender form is 208 . 
Date upto which the rate are to be firm 31-3-2012 . 


100 വില യു ള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓ ഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Stamp Paper 
will be supplied to the firms outside Kerala , on request, 
along with the remittance of 137 (Rupees One hundred 
and thirty seven only) by Money Order taken in favour 
of Principal, Medical College, Kozhikode. 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode during the working 
hours. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ 
വിഭാഗത്തിലേക്കാ വശ്യ മായ എൻ. ഐ . വി . വെന്റിലേറ്റർ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീക ത ഡീലർ മാ രിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,50,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 . 
തപാൽ വഴി - 456. 

പകർപ്പ് - 208. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി- - 12 - 7 -2011, 


SPECIFICATION 
Should have latest art of technology to provide Non 
Inversive ventilator. 

1. Ventilator should have the following performance 
date . 
(a ) Mode of ventilator - : CPAP bilevel PCV 
(b ) PEEP 

: 3.20mbar. 
( c) Frequency 

: 8.50bpm 
(d ) Ratio 

: 1:3 to 2 : 1 
(e ) Pin Sp/pbi-level : 5 -50number 
(f) Trigger 

: Sensitive , Normal 
(g) Til Apnoea 

: 5 - 6 = 0sec 
- 2, Ventilator should have rescue mode ventilation in 
case of pressure sensor failure. 

- 3 . Ventilator should have Volume guarantee 
Ventilation . 

4 . Ventilator should have built in LCD graphically 
display for the Monitoring of following parameter : - 

(a ) Real time waveform display of PrVst and 

Flow Vst. 
- ( b) Volume frquency & PIP. 

5 . Ventilator should have built in alarm system for 
the following parameters: 

( a ) Supply pressure low 
(b ) Airway pressure low /high 
(c) Leakage , Apnoea & frequency 
( d) Low battery. 

6 . Ventilator should be operatable on mains and 
battery with back up of 2hrs. 

7 . Ventilator should have facility for oxygen 
enrichment. 

8. Ventilator should be light weight . 
9. Ventilator should have low noice level. 

10. Ventilator should supply with following 
accessories : 

(a ) Breathing Hose . 
(b ) Nasal Mask - Adult & Child . 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 19 -7 - 2011. 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 7 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
20 -7 - 2011, 11.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ എസ്.4 - 8143/ 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 
11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 

2 . The firm should be arranged demonstration at his own 
cost if requested . 

The tenders are not satisfying all the conditions are 
liable to be rejected without further notice . 


Office of the Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


